А51І5 Ь5221Н 
Надтонкий монітор 

Гармонія технологій та краси 



/ 




Розкішний монітор 
з надміцним покриттям 

Технологічна сила та ювелірне оздоблення гармонійно поеднані в 
унікальному 22-дюймовому витворі мистецтва від А51ІЗ. Завдяки 
захисному сапфіровому склу, монітор не боТться подряпин, а 
передача кольорів максимально чітка та насичена. 

Фізичні властивості спеціального покриття монітора дозволяють 
пропускати до 96% світла матриці та ефективно протистояти 
відблискам допускаючи Тх утворення лише на 2%. 

Натуральна шкіра в елементах оздоблення монітора даруе 
неймовірно приемні тактильні відчуття І5221Н. 

Інтелектуальна система освітлення підставки монітора лаконічно 
доповнюе досконалий дизайн, забезпечуючи гармонійну 
атмосферу навколишнього простору. 



неймовірна контрасність 4000:1 
вражаюча яскравість 300 кд/м 2 
час реакціТ — 2 мсек. 
НОМІ/ОѴІ-О/О-зиЬ виходи 



МДМ 8-044-464-77-77, МТІ 8-044-458-34-34, Навігатор 8-044-241-94-94, Технопарк 8-044-594-15-15, Рохігоі ІТ (Фокстрот ІТ) 8-044-247-70-36 

Роздрібні партнери: АТ Техніка 8-062-381-36-85, Мережа магазинів "Меіго Сазіі & Саггу Іікгаіпе" 8-800-501-40-10, Мережа магазинів Вгаіп-Сотриіегз 8-044-501-25-83, Мережа магазинів Сііу.сот 8-800-501-50-00, Мережа магазинів СОМРУ 
8-056-233-45-54, Мережа магазинів ТесИпороІіз 8-800-50-50-350, Мережа магазинів АБВ-Техніка 8-800-50-555-80, Мережа магазинів Домотехніка 8-800-300-20-20, Мережа магазинів Ельдорадо 8-800-50-300-50, Мережа магазинів МегаМакс 
8-044-200-00-00, Мережа магазинів МКС 8-800-50-20-100, Мережа магазинів Техноярмарок 8-800-508-20-00, Мережа магазинів "Комп'ютерний Всесвіт" 8-800-502-32-30, ТіД Комп'ютери 8-048-375-222, Фокстрот "Техніка для дому" 8-800-500-15-30. 
Реселлери (для оптових покупців): ОС-ШК 8-057-719-52-29, ЕІ.КО 8-044-461-96-70, Тгіпііу ЕІесігопісз 8-044-461-95-19, Свросистемс Комп'ютерна техніка 8-048-738-58-58, КомТехСервіс 8-044-492-31-92, КПІ-Сервіс 8-044-594-75-55, 
Стек Комп'ютер 8-032-240-34-34. 
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универсальный справочник по модернизации системы 
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Пам'ятай: 

в Інтернеті мільйони людей можуть знайти і використати тво'Г дані у власних цілях. 

Коаліція з безпеки дітей в Інтернеті 
ѵѵѵѵѵѵ.опіапсііа.огд.иа 



■ 



за пщтримки 

МісюзоН 



01 Паша 

та Иа 






зранку на Гала 

КиТв 1 00 РМ і 69 УКВ ■ Вінниця 103.2 РМ ■ Ужгород 102.4 РМ ■ Харків 107.4 РМ - Запоріжжя 100.3 РМ - КривийРіг 100.2 РМ 
Луганськ 106.5 РМ ■ Львів 101.3 РМ ■ 0деса91 РМ ■ Дніпропетровськ 106.4 РМ ■ Донецьк 107.2 РМ ■ Сімферополь 107.8 РМ 
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Ліиѳнзія НРУ з питань тѳлебачѳн 



ня і оадіомовлення Сеоія НР № 0192 від 26.03.02 



